


CAMPEONATO ESPANHOL - 2021/2022 


4º RODADA 











x 
Real Madrid Celta de Vigo 
12/09/2021 às 16:00 
A José Mario Sónchez Martinez 
Q estádio santiago Bemabéu (Madrid) 
NV is974 
9) 
É 
Karim Benzema (3) 24 
3” 
Nacho 32 
az  Jeison Murillo 
Karim Benzema (3) 46 
Vinícius Júnior 3 54 


Vinícius Júnior D ss 
63 DD Néstor Araujo 
63 PaugustoSolari 
Eduardo Camavinga 72 


Karim Benzema (pênalti) 13) 87 





CJ ASSISTIR OS MELHORES MOMENTOS » 

















Ls Estatísticas 
Real Madrid Celta de Vigo 
60 Posse de bola (%) 40 
s10 Total de passes a13 
88 Passes corretos (5%) 82 
15 Total de chutes " 
g Chutes no gol 5 
7 Escanteios 3 
9 Faltas cometidas 15 
dh Escalações 
Real Madrid Celta de Vigo 
1 Thibaut Courtois 1. Matias Dituro 
2 Carvajal 2. Hugo Mallo (c) 
3, Éder Militão 4, Néstor Araujo & 
6 Nacho & 17. Javi Galên 
4 35. Miguel Gutiérrez 424. Jeison Murillo & 
4 10. Luka Modrié 6. Denis Suárez 
14. Casemiro bin. Franco Cervi 
15, Federico Valverde 4 14, Renato Tapia 
420. Vinícius Júnior  & 23. Brais Méndez 
| 7. Eden Hazard 10. lago Aspas 
9. Karim Benzema (c) 3 V 22. Santi Mina y 
Banco de Reservas 
13. Andriy Lunin 13. Rubén Blanco 
26. Luis López f15.Joseph Aidoo 
s. Jesús Vallejo 18. José Fontán 
f 12. Marcelo 20. Kevin Vázquez 
17, Lucas Vázquez 5. Okay Yokuslu 
22, Isco fia. Fran Beltrán 
125. Eduardo Camavinga & 16. Miguel Baeza 
27. Antonio Blanco 21. Augusto Solari 
f11.Asensio 17. Thiago Galhardo 
t21.Rodrygo ts. Nolito 


24. Mariano Diaz 





